التلاؤم مع قانون احتمال متقطع 
قياس التلاؤم بين سلسلة مشاهدة ونموذج احتمالي 
تعريف : 
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عتبة رفض نموذج احتمالي 
قبل النموذج 7 إذا كانت العدد ,4 صغير بقدر كاف» أي إذا كان أصغر من أو يساوي عتبة محدّدة وهي 


عبارة عن عدد يعطى أو يُعيّن» ويرفض النموذج في الحالة المعاكسة. 
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